uy 


Approved For Release 200s SHHBTTTR-RDPS2-00357R000700110008-9 ‘ 
5 July 1973 


4 FOR: Ghief, Reguietions Control Branch, 585 
: lig J CIA Metirement and Disebility Systen 


Per our conversation the attached rewrite iim CIA 25X1A 
Retirement and Digability System, comtains the resolution of con- 
ments elicited in the ecordination process. 
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